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THERMAL 
FUSE 169"C 


SI 

FUNCTION 

PHONO (Q0 OFF) 

S2 

«• 

CD (ON OFF) 

S3 


TV/AUX (ON OFF) 

S4 

m 

TUNER (ON OFF) 

S5 

MONITOR 

(SOURCE TYPE) 


F999 


5A 250V A 



R999 : 
3.3M0/2)* 


56 LOUDNESS (ON OFF ) 

57 MODE ( STEREO MONO) 

58 POWER (ON OFF) 

59 SPA (00 OFF) 

S10 SP B (ON OFF) 


AC OUTLET 
100W MAX 


AC 120V 60Hz 


VR832 


PRODUCT SAFETY NOTICE 

Each precaution in this manual should be followed during servicing Components identified with the IEC symbol ^ in the parts list and 
the schematic diagram designate components in which safety can be of special significance When replacing a component identified with 
A. use only the replacement parts designated, or parts with the same ratings of resistance, wattage or voltage that are designated in 
the parts list m this manual. 

Leak age current or resistance measurements must be made to determine that exposed parts are acceptably insulated from the supply 
circuit before returning the product to the customer. 




















